
The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


OEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BI6BY, MO 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 


10/31/11 


Sheila Lawn 

Assistant District Attorney, Suffolk County 


Dear Ms. Lawn, 

Enclose d is the information you requested in regards to Commonwealth vs.| 
Included are copies of the following: 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for sample #’s | 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results, 

4. GC/Mass Spectral analytical data for sample 


GC/MS testing was performed by Nicole Medina. All other analyses were performed by 
Kate Corbett. If you have any questions about these materials, please call me at the 
number below. 



Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 
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DRUG RECEIPT 


BOOK # 

PAGE 

DESTRUCTION #_ 


Disirict/Unit 

Name & Rank of Arresting Officer _ 


ID* mn/ 


DEFENDANT’S NAME 


ADDRESS 



CITY 


STATE 



mA 


LAB USE ONLY 


] 


DESCRIPTION OF ITEMS SUBMIHED 






GROSS 

QUANTITY 


ilh. 


\ 6TDua>3 P>\\ 


GROSS 

WEIGHT 


ANALYSIS 

NUMBER 



i 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



SAMPLE # 

No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 




PHYSICAL DESCRIPTION: 






nS'dt QpX^ 


Evidence Wt 


filX. 


Gross Wt ( ) 
Gross Wt ( ): 


:g)'5M35< 


Pkg. Wt: O’ 0 

Net Wt; 6 ' S 



PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 



MIcrocrvstaHIne Tests 
Gold 

Chloride_ 

_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 


RESULTS ^ 


DATE 

3 

llM i 

II 


1 



GCIMS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS UjgMl Kl 


MS 

OPERATOR _ 

l£M _ 

q 

DATE 1 


1,1 





Revised 7/2005 
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Data File C:\CHEM32\1\DATA\SIG1000002*D 
Sample Name: BUPRENORPHINE STD 


Acq, Operator 
Ac q» I n s t r urn.e n t 
Injection Date 

Sequence File 
Method 

Last changed 


ASD Seq, Line : 

Drug Lab GC#3 Location : 

9/15/2011 8:27:03 AM Inj : 

Inj Volume : 

C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM32\1\METHODS\BUPRENORPHINE.M 
3/7/2011 1:14:28 PM 


2 

Vial 2 

1 

1 pi 



Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1.0000 

Dilution: : 1.0000 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA*s] [pA] ’ % 


1 1.246 1 BB S 8.41884e4 8,10632e4 99.53588 

2 13.440 1 BB 392.56006 107.70788 0.46412 

Totals 8.45809e4 8.11709e4 


End of Report 


Drug Lab GC#3 9/15/2011 8:47:04 ASD 


Page 1 of 1 
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Data File C:\CHEM32\1\DATA\SIG1000005.D 
S amp 1e Name: Blank 


5 

Vial 5 
1 

1 pi 

Sequence File : C ; \CHEM32\ 1 \SEQrjENCE\DEFAULT . S 
Method : C : \CHEM32\1 \HETHODS\BUPRENORPHINE,M 

Last changed : 3/7/2011 1:14:28 PM 


Mcq * uperai^or 

Acq. Instrument 
Injection Date 


U 

Drug Lab GC#3 
9/15/2011 9:40:03 ]m 


;^eq. nine 
Location 
Inj 

Ini Volume 


pA 

450- 

400- 
350- 
300- 
260 
200 ■ 
160" 
loo¬ 
se / 
0 - 


FiD1 A, {SIG1000005.D) 


..'. I ■■ 

2.5 


7.5 


10 


12.5 


15 


17.5 


Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1.0000 

Dilution: ; 1.0000 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA*s] [pA] % 


1 1.246 1 BB S 7.77117e4 8.25105e4 l,000e2 

Totals : 7.77117e4 8,25105e4 


End of Report 


.Drug Lab GC#3 9/15/2011 10:00:04 AM ASD 


Page 1 of 1 


mini 
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Data File C:\CHSM32\1\DATA\SIG1000006,D 


Sample Name: 



Acq. Operator 
Acq, Instrument 
Injection Date 

Sequence File 

Method 

Last changed 


ASD Seq. Line : 6 

Drug Lab GClf3 Location : Vial 6 

9/15/2011 10:04:22 AM Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C;\CHEM32\l\METHODS\BUPRENORPHINE.M 
3/7/2011 1:14:28 PM 


FiD1 A, (SIGIOOOOOe.D) 


pA ^ 

450 

400 
350- 
300 j 
250 
200 - 
150- 
100 
50 
0 

0 


.i,- 


2.5 


a> 

CO 

<N 

to 




CO 



OJ 

00 



o 


00 

o> 


T” 


<£> 

i 


7.5 


OD 


10 


12.5 


15 


17.5 


mig 


Area Percent Report 


Sorted By : 

Multiplier: 

Dilution: 

Do not use Multiplier & 


Retention Time 
: 1*0000 

: 1.0000 

Dilution Factor with 


ISTDs 


Signal 1: FIDl A, 


Peak RetTirne Sig Type Area Height Area 


# 

[min] 

j 



[pA*s] 

[pA] 

... . _j 

'S 

1 

1 

1*245 

1 

BB S 

8*10187e4 

1 

7.77154e4 

99.58599 

2 

b.289 

]. 

BB 

24*56930 

30,69967 

0.03020 

3 

6.908 

1 

BB 

40,49729 

50.24115 

0.04978 

4 

8.726 

1 

BB 

18.45243 

15.67116 

0.02268 

5 

13.428 

1 

BB 

253.30182 

70.55910 

0.31135 

Totals : 



8,13555e4 

7.7B825e4 



I 

I 

j 


End of Report 


■rug Lab GC#3 9/15/2011 10:24:23 AM ASD 


Page 1 of 1 
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Area Percent / Library Search Report 


ids'll li 

V)6m 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Ki \09__20_ll\80ie23 ,D 
NEM 

20 Sep 2011 15:23 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 80162a,D\data,rns 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


801623,D 


Thu Oct 27 14:56:21 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

K:\09__20_ll\801624 ,D 
NEM 

20 Sep 2011 15:40 

HEROIN STD 

24 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 
500000 
400000 
300000 
200000 
100000 

0 i=|—j—,—,—f—-j—I—I—^—j—j—I—,—j—,—j—,—,—,—,—I—1 i I I— I —r-T”T—j—1—!—I—f—j—r—i—f—I—^—I—1—j—f—j—f—>—r—i—j—i—i—r-r 


Tirne--> 2.0^_ _ 

3^. 

4.00_^00 __6,P0 

7.00 

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

6.747 


916221 

100.00 

100.00 


801624*D Thu Oct 27 14:56:26 2011 Page 1 


TIC: 801624.D\data.ms 
6,t47 
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i^zezzo 010 >iiod 


Z ITOZ LZ ni^j, a‘^^&9T08 




66 e-^2:-T9SOOO 

ri'nS\^SBq^:|^a\‘D I 


#SVO ax/Axvjiqxn. J[,H #>{d 

T ’ SX0X^MWd\9SieqBqBa\ - D 
08 lAq-rx^nO luniUTUTW q ’ 80J,SIN\^STsq^qi9a\ • 0 

09 jA^tibrO uinuiTUTW q * iqg\as^qp:jpa\ * O : s^TjipaqTq 


axd 
w•sonna 

axs MionaH 

0^*ST TXOZ 0^ 

__ __ waw 
a*t^S9T08\TI OS 60\‘X 


TOq^a: 60 :tui 
q:^0WUOTCtTBi:nbD^ 
ji^quiRN I^TA 
Aq p3:^:^Tiuqns 
euiEM axdiups 
pajiTubov 

JiOql9X^do 
QUI^M 0TTd 


:0XTd viojlj uoTC^^iuj^ogui 


qjEod0H qojc^os Aa^;i:qTq / qu0o:i0d 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Filej 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_11\801626 
NEM 

21 Sep 2011 7:07 

BLANK 
KAC 

1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 801626.D\data.ms 



Time-> 2,00 3,00 4,Q0 5.00 . _6.go, 7.00 8.00 9.00 10,00 _ J1.0_p 12.00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


801626,D 


Thu Oct 27 14:56:44 2011 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_ll\80i627.D 

NEM 

21 Sep 2011 7:23 


KAC 

27 

DRUGS,M 
RTE 



2.00 3.00_4^0 5.00 6.00 7.00 8,00__JP_iOO.. 12.00 


Ret, Time Area Area % Ratio % 


6.760 3327313 100.00 100.00 


801627.D Thu Oct 27 14:56:57 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

K:\09 20 11\801627,D 



Operator 

NEM 



Date Acquired 

2^Sep2011 7; 23 



Sample Name 




Submitted by 

KAC 



Vial Number 

27 



AcquisitionMeth 

DRUGS,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST08,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2,L 



PKft RT 

Library/ID 

CAS« 

i Qual 


1 6.76 C:\Database\SLI,L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 


Average of 6.694 to 7.023 min.: 801627.b\daia,ms (-) 


m/z--> 
Abundance 



#1: HEROIN 



801627,0 Thu Oct 27 14:56:57 2011 Page 2 
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9L6LL0 010 >l|Od 


I 


t B&^d 


XXOZ 90‘LS'f^t LZ ^00 nqj, a-ie9T08 


I 




% OTCIBH % B0:iV VBJL^l 


01 UTJ, • a OH 


OO'Zi 00^ n OO'Ot 00'6 0b"8 obi OOB 00'$ 00> OOX OOX <--etuil 



axH 
w ‘ SDcma 

X 

:HNvaa 

3^=8 TIO^ das IS 
a'ie 9 T 08 \TI OS 60 \'^ 


q:^0HnoT:iTSTnbDv 
aaquiUM IBTA 
Aq paq:4Tiuqns 
0ULiHfq Bjdm^s 
pBJLTuhDM aq^a 

aoq’eaado 


laXTd uio;jg uoTqBUiJiojui 


q:codaH qD:^^aS Aji^jiqxq / quaoaaa ^aav 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


K:\09_20_il\801632.D 
NEM 

21 Sep 2011 8:38 

HEROIN STD 

24 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TiC: 80t632,0\dala.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.742 

1124626 

100.00 

100.00 


801632.D Thu Oct 27 14:57:10 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Marne 

: K;\09 20 ll\801632.D 

Operator 

NEM 

Date Acquired 

21 Sep 2011 8:38 

Sample Name 

HEROIN STD 

Submitted by 


Vial Number 

24 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

: RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI,L 
C:\Database\NIST08.L 
C:\Datafoase\PMW T0X2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PKtt 


RT 


Library/ID 

CAS# 

Qua; 

::\Database\NIST08.L 



Diacetylmorphine 

000561-27-3 

99 

Diacetylmorphine 

000561-27-3 

99 

6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6.74 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


myz-> 


40 


28 


nrji 

20 


69 

^Lh 


rr^ 

40 60 


Average of 6.694 to 6.909 mfn.: 80i632.D\(lala.ms (-) 


81 


94 


■Lii 


115 


146 


162 


268 


215 


327 


310 


28 ISI 

' r'l ' I ‘ I I-I . 


369 


'r - |- I r I'fi' | l" l■ v l fr i n 11 i't-r- r -|-- n 'i ■; i 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


I 



801632.D Thu Oct 27 14:57:10 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 




I: ; J.::iori from 

FLfe .f?me : 

Oi>era '.^ r : 

Dare. :quired : 
S(V.\\p l I Tame ; 
Sva-jiiii / Gcl by : 
VAil f:mber : 
Acqui r tionMeth: 
Ir' eq ■< tor : 


Data r.L]e: 

K:\09 20_11\801634.D 
NEM 

21 Sep 2011 9:10 

BLANK 

1 

WSCREEN*M 

RTE 



Ti 



4.00 6.00 


8.00 


10lt) 


1 p t * j ) , 1 rj-r-T-T-T- 

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 


Rer . me 


Area Area % Ratio % 


^ ^ ^ : tTEGRATED PEAKS * ^ * 


et:63..D Thu Oct 27 14:59:18 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 077978 







6Z6ZZ0 010 >l|Od 


T aB^d ITOS ZZ-6S-VT LZ '4^0 tiqj. a i;j' '3 


OO'OOT OO'OOT ZXZV^QL ■hi;'-'.! 

% OT^By % BSJtv B3:tv aiu > SH 



aiH : ao-.r'‘- 

WNaanOSM iqqawuo-r:! ; ■ li'.bnv 

Se : j;squi:’; ; v? i a 

: Aq ps . pa;qus 

aj,s awiHdHowaHdna = ^uibn ^ rduiPs 

£l':6 TIOS <Jas TZ '■ psJTnb • ?5 : s>a 

_ _ waw : au .p.uK;o 

a‘SC9T08\TT OZ 60\:)i = ^rd 

:3XTa UlOJJ UOX7; 


qaodaa qojeas AjcBjqxq / 4usDj;9d x^a tv 








Area Percent / Library Search Report 



tion from Data Pile: 


P -: ■; (: 

■ ■ .:ne 

K:\09 20 il\801635.D 


Ol'M.cl 

r 

NEM 


Dc e 

, quired 

21 Sep 2011 9:43 


St-i ' y; 1 

: Name 

BUPRENORPHINE STD 


Sri.!:;: ■ 

■ ed by 



V i a i. 

.'amber 

35 


Acciai: 

; tionMeth 

VJSCREEN. M 


Irr;ea ■ 

tor 

RTE 


Sc a 

, Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 



C: \])ataVjase\NIST08 . L 

C: \l.>at:a!>ase\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality: 80 


RT 

Library/ ID 

CAS# Qual 


17.6 6 


C:\Database\NIST08.L 

6.14- Ethenomorphinan-7-methanol, 

6.14- Etheiiomorphinan-7-methanol, 
6,14“Ethenomorphinan-7-methanol, 


17 

052485-79-7 

99 

17 

05248S-79-7 

99 

17 

052485-79-7 

95 


Al 




Al 


Average of 17.455 to 17.922 mm.: 801635.D\data.nns O 



Gi .6 ; Thu Car ;iV 14:59:22 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 
Operator r 
Date Acquired r 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

K:\09_20_11\801637.D 

NEM 

21 Sep 2011 10;49 

BLANK 
KAC 
1 

WSGREEN.M 
RTE 


Abundance TIC: 801637.b\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


801637,D Thu Oct 27 14:59:04 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Ki\09_20_11\801638.D 
NEM 

21 Sep 2011 11;22 


KAC 
38 

WSCREEN.M 
RTE 


Abundance TIC: 8dl638,0\data.ms 



Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio 

2.088 

383645 

2,14 

5.57 

2.322 

277956 

1.55 

4.03 

2,747 

131827 

0.74 

1.91 

2.993 

646917 

3.62 

9.39 

3.202 

134327 

0.75 

1.95 

3.520 

161251 

0.90 

2.34 

3.621 

183167 

1.02 

2.66 

3.873 

136278 

0.76 

1.98 

3 . 927 

181306 

1.01 

2.63 

4 . 005 

188355 

1.05 

2.73 

4.544 

350546 

1.96 

5.09 

5.658 

138518 

0.77 

2.01 

5.777 

124799 

0.70 

1.81 

6.915 

5139044 

28.72 

74.59 

6.963 

871766 

4.87 

12.65 

7,610 

886737 

4.96 

12.87 

9.694 

170366 

0.95 

2.47 

10,017 

894915 

5.00 

12.99 

17.647 

6890006 

38.51 

100.00 


801638.D 


Thu Oct 27 14:59:07 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

K;\09 20 11\801638.D 


Operator 

NEM 


Date Acquired 

21 Sep 2011 11:22 


Sample Name 



Submitted by 

KAC 


Vial Number 

38 


AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_T0X2,L 

Minimum Quality: 80 

PK)} RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


i 2.09 CADatabase\PMW_T0X2,L 

Ethylene oxide 
Acetic acid 
Disulfiram 


000075-21-8 9 
000064-19-7 4 
000097-77-8 2 



801638.D 


Thu Oct 27 14:59:08 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Filei 

File Name : K:\09_20___11\801638.D 

Operator r NEM 

Date Acquired ; 21 Sep 201 1 11:22 

8 amp 1 e Name i 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 38 

AcquisitionMeth: WSCREEN.M 

Integi^ator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2,L 

PKil RT Library/ID CAS# Qual 


2 2.32 C:\Database\NIST08,L 

2-Propanone, 1,3-dihydroxy- 000096-26-4 83 
1,2“Sthanediol 000107-21-1 40 
1,3-Dihydroxyacetone dimer 062147-49-3 38 


Abtindance Average of 2,280 lo 2,430 mfn.: 801638.b\daia.fns (-) 

3;1 

80 

60 


40 



10 _15 20 25 30 35 40 45 60 55 60 66 .70._ .?5 80 85 90 _^_5 


801638. D Thu Oct 27 14:59:08 2011 Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


In f'ormation from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_11\801638.D 

NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAC 

38 

WSCREEN,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2,L 


i’Ktt RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 2.75 

C:\Database\NIST08,L 
Bicycle[3.1.1]heptane. 

6,6-dimethyl 018172-67-3 

95 


.beta."Pinene 

000127-91-3 

93 


.beta.-Pinene 

000127-91-3 

93 



U- p - r T- r y < r ; [ T i r-r j ) i < > ^ rr r rj ^- T rr; | r f a > j i i ri | i r t rp -T-T Tyr T- n | i m t ^ i m i | < i m [ < i 

m/z-> 10 20 3g_ 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 14 0 150 160 170 180 190 200 


801638.D Thu Oct 27 14:59:08 2011 Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Im'.c^rmation from Data File: 


File Name 

K:\09 20 11\801638.D 


Operator 

NEM 


Date Acquired 

21 Sep 2011 11:22 


Sample Name 



Submitted by 

KAC 


Vial Number 

38 


Acq\:isitionMeth 

WSCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

]>K# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

4 2.99 C:\Database\NIST08.L, 



Linionene 

000138-86-3 94 


D”Limonene 

005989-27-5 93 


D-Limonene 

005989-27-5 93 


Abundance Average of 2*945 fo 3.034 min.: 8Q1638.D\dala.ms (-) 



Abiii:nance #16483: Umonene 



80:ii:>38.D Thu Oct 27 14:59:08 2011 Page 5 
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Area Percent / Library Search Report 


Ini'ormation from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20__ll\801638 .D 
NEM 

21 Sep 2011 11 1 22 


KAC 
38 

WSGREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C ; \Database\PMW__TOX2 . L 


I'Kit RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.20 C:\Database\PMW_TOX2.L 
Hydroquinone-M (2-HO-) 
Perhexiline-M (HO-) 2AC 
Prolintane-M (KO-phenyl-) 


000533-73-3 4 
000000-00-0 4 
000000 - 00-0 2 




801)38.D Thu Oct 27 14:59:09 2011 Page 6 
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Area Percent / Library Search Report 


Ini L'.rmation from Data Pile: 


Fi].e Name 
Operator 
Dcit e Acquired 
Sanijile Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K: \ 09__2 0_11\801638 .D 
NEM 

21 Sep 2Q1 1 11:22 

KAC 

38 

WSCREEN.M 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C : \Database\PMW__T0X2 , L 


PKtl RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.52 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Acetic acid anhydride 
Monolinuron 
Ethylacetate 


000108-24-7 9 
001746-81-2 2 
000141-78-6 2 


Abu nominee 


Average of 3,484 to 3.591 min.: 801638.D\data.ms (-) 
43 


m/z- > 


30 


6Q 


40- 


20 

0 


31 



25 30 


37 

35 



AbLj;:dc]tme 

: 30 

I 

GO 

40 

20 

0 

m/z--- 


4;3 


#2756: Acetic acid anhydride 


P351 



60 


60 




74 

rrp-nrtpn 

70 75 


> r ^ I i 
80 


85 


90 96 100 105 110 115 120 


801638.D Thu Oct 27 14:59:09 2011 Page 7 


Folk OIG PRR 077988 









Area Percent / Library Search Report 


Ini; or mat ion 
Pile Marne 
Operator 
Da l:e Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

K: \09_20__11\80163 8,D 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAC 

38 

VJSCREEN. 

RTE 


M 


Sear;ch Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NISTOS,L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


itvK RT Library/ID 


CAS}* Qual 


3.62 C:\Database\PMW_TOX2.L 
Dimethy1formamide 
PCDI precursor (dimethylamine) 
Air with Helium and Water 


000068-12-2 17 
000124-40-3 5 
000000 - 00-0 1 


AbusKiance 


80 


nVz- 


60 

40 

20 


29 


0!::r 




4k 


39 


Average of 3.591 to 3.741 m\n.: 801638.D\dala,ms (-) 


55 


50 I 

fi-rH-rt 


60 


74 

i| 


69. 


TTTTpni I | i 


101 


84 91 




115 


rTTtTrrTTTTfT 


122 


rprtTTjT 


144 


M I U H n I H M 


25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 76 80 85 90 95 100105110115120126130135140146 


Abundance 


80 


m/z- 


60 


•10 


20i 


0^.1 


29 


4k 


#3781: Dtmeifiylformamide 
73 


PI 73 


58 I 

TVI I r-f T T I i 1 j j I r I i f I I 


I ] t rn [ ~ri' n" |rrTTT|TTTT| 77 T 7 ~^ 1 H I H t n j I I I I I I I'TT f f l l l f H ll { l l l l [ I rV T J TTTTJTTT 

26 30 35 40 45 50 55 60 66 70 76 80 85 90 95 100105110116120126130135140145 


801638.D Thu Oct 27 14:59:09 2011 
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Folk OIG PRR 077989 














Area Percent / Library Search Report 


ln;;o:)::viat:ion from Data Pile: 


Pile Marne 
Operacor 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Ac q VI i s i t ionMe t h 
Integrator 


K:\09_20__11\S0163S .D 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAG 
38 

WSGREEN.M 
RTB 


Seaj'ch Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PKII RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.87 C:\Dai:abase\PMW_TOX2 .L 
2 -Methyl-2-propanol 
Trimethadion-M {nor») 
Diethylether 


000075-65-0 4 
000000 - 00-0 2 
00D060-29-7 1 


Ab^::Ki:ir:ce 

to 

GO 

40 

20 \ 



Abui i Jarice #2446:2-Methyl-2-propaaol P113 



801638.D Thu Oct 27 14:59:09 2011 
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Folk_OIG_PRR 077990 








Area Percent / Library Search Report 


I: f'oi nation from Data File; 

F:i. ].e Name 

K:\09 20 11\801638.D 

Oi.-iera tor 

NEM 

Date Acquired 

Scample Name 

11:22 

Submitted by 


Vial Number 

3 8 

Ac i; i s i t i onMe t h 

WSCREEN.M 

Integrator 

RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 

r-Ktl RT Library/ID 

CAS# Qual 


3.93 C:\Da taba se\PMW_T0X2.L 

Mefruside -S02NH 
Meiraside ME 
Meiruside 2ME 


000000 - 00-0 2 

000000 - 00-0 1 

000000 - 00-0 1 


Abun(iai-ce 



Average of 3.897 lo 3.981 min.: 801638.D\data.ms (-) 


AbiiiKlai ce 


60 

40 

?0 

0 


30 40 60 60 70 80 90 100 1 10 120 1 30 140_160 160J70 180 190^200 210 220 230 240 250 260 
#3058: Meffuside--SOMH PI 234" 


! rrj I TT t '[ r i m [ H i 


/O 


111 


il 98 I, 128 169 175 

trjTTi-i rn I I j’t'r n pi n I [ i M < | n 11 f m n ] < i ttjtt t‘ r 


r 11 i > I - p T T I p n i { r i- r -t-{ r ? 1 1 1 i i T T-j- m t i ) 1 1 r r|TT i 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120130 140 150160170180 190 200 210 220 230 240 250 260 


218 

T+|T 


260 


8:IG38.D Thu Oct 27 14:59:10 2011 
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Folk_OIG_PRR 077991 















Area Percent / Library Search Report 


Jr; !;ormai;:ion from 
Fa ].e Name 
Opera tor 
Date Acquired 
Sample Name 
Si.:binitted by 
Vial Number 
Ac: {u i s i t i onMe t h 
IiiLegrator 


Dai a File: 

K: \09__20__11\801638 .D 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAC 

38 

WSCREEN^M 

RTE 


Search Libraries: (h \Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2,L 


RT Library/ID 


CAS# Qual 


10 4.00 C;\Database\NIST08,L 

2‘iurancarboxaldehyde, 5-(hydroxyme 000067-47“0 81 
2“]'urancarboxaldehyde, 5- (hydroxyme 000067-47-0 49 
IH-Pyrazole, 4,5-dihydro-3-methyl-1 026964»49-8 37 


Ab^M'idaiiCe 


Average of 3.981 to 4.065 mio.: 801638,D\data.ms {-) 



Ai 


f!l- 


iiciar;ce 

30 



•10 { 


30; 

0 :- 



25 30 36 40 45 50 65 60 65 70 75 JO 85 90 95 .100 105 11^ 120 126 13g_ 


83; i 633 .D 


Tim Oct 27 14:59:10 2011 
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Folk_OIG_PRR 077992 













Area Percent / Library Search Report 


:i:oj:nial:ion from 
F:; i.e l^ame : 

0]jera!:cr ; 

Dalle Acquired : 
Sa'Upie Name : 
Siibmil t.ed by : 
Vi al Number : 
Ac quisitionMeth; 


Daca File- 

K: \ 09_20__11\801638 .D 
NFM 

21 Sep 201 1 11:22 

KAC 
3 8 

WSCREEN.M 


Integrator 


RTS 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NXST08,L 
C: \Database\PMV7_TOX2 .L 




RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


4.54 C;\batabase\PMW_TOX2.L 
Acetic acid anhydride 
Niienalol artifact 
Mefruside -S02NH 


000108-24-7 9 
000000 - 00-0 2 
000000 - 00“0 2 


ce 

j 

101 
10 ; 
401 

I 

I 

I 

20 | 


31 


^i3 


Average of 4.608 to 4.580 min.: 8bi638.D\data.ms (-) 


103 



Atiiisdarce 




rr| tit ^ j ' irrp-H- 

25 30 35 40 45 60 55 60 65 70 75 80 85 90 86 10010511011512012513013514014^ 

^2756: Acetic add anhydride P351 

4i3 


lo! 




31 

I 

,l 

l|. 74 

hhtrriTpTT TT prri ryTTTTyrTTTjTTTti t t r r|TnT-yT 77 Tp-rrj j < IJI f H 1111 111 f f T) t ]! I!?} J11J p I cijrrrryTTTTpT-rrcnT 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 76 80 85 90 95 100105110115120125130135140145 


801638.D Thu Oct 27 14:59:10 2011 
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Folk OIG PRR 077993 















Area Percent / Library Search Report 


Ir i'or I'ation from Data File: 

F.i :.e >iame 

K:\09 20 11\801638.D 

Opera tor 

NEM 

Date Acquired 

21 Sep 2011 11:22 

Sa-nple iMame 


Su^tnitted by 

KAC 

Vial Aumber 

3 8. 

Ac c[ii i A i t i onMe t h 

WSCREEN.M 

Id teg rator 

RTE 

SearCl Libraries: G:\Database\SLI.L 


C:\Database\NIST08 .h 
C:\Database\PMW_T0X2.L 


Minimum Qualityi 80 
Minimum Quality: 80 


P'Kff RT Libr-ary/ID 


CAS# Qual 


5.6fS C: \Database\PMW__TOX2 .L 
Methidathion 


000950 - 37-8 


:3 


.^0 

0 

i\U );Kiar ce 

no 

■iO 


Average of 5 .6«46 to 5.723 min.: 801638.D\<iata.ms (-) 


4 

3 


; 

U 

15 


116 


32 

62 ^ || 134 

! 158 


-T—‘t— rn “T-* 


^0 60 




"F 


.' "r 


so 100 120 1^0 160 180 200 220 24^ 260 280 300 

#3856: f^ethldathion ~ P1497 

145 


85 


58 


r-j-T- 

40 


76 

-ai 


iVfi- 

60 80 


i 


125 

.. 

100 120 140 


I 157 
160 


iao 


200 


270 

i "r I 1 < < < I I I I > ( I I T-1 j I t -r ^ j 1 T 

220 240 260 280 300 


8<,V!.63i.D 'i'hu Oct 27 14:59:10 2011 
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Folk_OIG_PRR_077994 












Area Percent / Library Search Report 


1:1 i;or nation from Data File: 



F : Le 'fame 

K;\09 20 11\801638.D 



Opera :or 

NEM 



Date vcquired 

21 Sep 2011 11:22 



Sarnpliii Name 




Sutmiii.ted by 

}UKC 



Vial lumber 

38 



AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 



Integ rator 

R'I'E 



Searcti Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

80 


C": \Database\NIST08 .L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Uatabase\PMW_TOX2. h 



:>Kjt RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


5.78 C ; \J)atabase\PMW__TOX2 . h 

Tioconazole 065899-73-2 1 


r.e 

■ 0 

■:a 


-0 


0 


Average of 5.747 to 6.891 min.: 801638.D\data.ms {-) 


29 


43 


57 


73 


102 


86 


117 


^ ji I ^ I 


147 


np-rr i p > r -rp r rT p 


ryi 1 np-r , t . | ri . p . r, p m 


Ar:i:rida( ■:& 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360^80 


#2648: Tioconazole 
iJl 


P1622 


54 


81 




95 


177 


212 


p-rrx 


-p 


rji 






I j I r < I f < I I ' ) 


305 

rr-pH'rqn 


351 386 

« j T'i { ! I f rr T I 


n !/.■-•> 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 


81 : ■ 6 3 i . D 


Tlrd Oct 27 14:59:11 2011 Page 14 


Folk_OIG_PRR 077995 











Area Percent / Library Search Report 


lation from Dav;a File; 
f; ie iame : K:\09_20_ll\801638.D 

Operator ; NEM 

Dare .cquired : 21 Sep 2Q1 1 11:22 

Sa :':pl ^Tame : 

Silrnl '.ted by ; KAC 
Vial liumber ; 3 8 

Acr.;ui ^itionMeth: WSCREFN .M 
Inleg 'ator : RTE 


Searc:! Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NlST08.L Minimum Quality: 80 

c;; \Database\PMW__TOX2 *L 



RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

• 4 

6.92 

C:\Database\NIST08.L 





Glucitol 

026566-34-7 

91 



Sorbitol 

000050-70-4 

90 



D-Mannitol 

000069-65-8 

86 


Al 3 1 iia .:e Average of 6,478 to 6.945 min.: 801638.D\clata.ms (-) 



SC; 63 AD ^rhu Oct 27 14:59:11 2011 Page 15 


Folk_OIG_PRR 077996 







Area Percent / Library Search Report 


1. let cion from 
F i i e ‘ame : 

0!.;^c^ra ".cjr : 

Dai e .c.quired : 

Sa:npl'^ Name : 

Si^rwtii ed by : 


Da;a File: 

K:\09_20_11\801638,D 
NEM 

11:22 


Vial /'umber 


3 8 


AcquivitionMeth 


WSGREEN.M 


In-:eq rator 


RTE 


Scare i Libraries: 


RT 


\Database\SLI.L 
\Database\NIST08,L 
\Database\PMW TOX2.L 


Li 1)1 ary/ID 


6.96 C : \ :)atabase\PMW_T0X2 . L 
Moi loi sooc ty ladipate 
Ca j ;• b i dopa 2 MEAC 
Metronidazole AC 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


004337-65-9 12 
000000-00-0 7 
000000-00-0 7 


Au=:ndai 


4:1 


0/ 


Average of 6.946 to 7.113 min.: 801638.D\data.ms (-) 
129 


55 


70 


97 






/ \ 


111 


157 


143 


213 


171 


185 


( ^ 'T 


199 


227 




256 


277 292 


< t t tq t f r 


nv/ 


40 60 80 100 120 140 160_ 180 _ 200 22p__ 24CL 260 280 

^2360; Monoisoociyiadipate P1227 

129 


70 


112 


101 


. 147 


. 


241 


212 

) i-f-1 j I I I < 


259 


-T-r-rnpr- 


n'iC' 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


8(163 -.D 'llm Oct 27 14:59:11 2011 Page 16 


Folk_OIG_PRR_077997 












Area Percent / Library Search Report 


ition from Daiia File: 

F le :ame : K : \ 09_20__ll\80163 8 , D 

Opora' or : NliH 

Dale c.quire'd : 11:22 

: 

':ed by : 

V-ial umber : 3 8 

Ac ^ fu 5 o t ionMeth : WS CREEN . M 

Ii;Ceg; dtor : R'i'E 


Scare:: Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\DatabaGe\PMWjrOX2.L 

■'Ki: RT Library/ID CAS# Qual 


7.61 C:\Database\NIST08.L 

OcLadecanoic acid 000057-11-4 99 
Ocladecanoic acid 000057-11-4 99 
Ociadecanoic acid 000057“ll-4 96 


Al- :iu:ia! c Average of 7,574 to 7.670 min.: 801638.D\data.mS (-) 



87 163 . .0 Thu Oct 27 14:59:11 2011 Page 17 


Folk_OIG PRR 077998 

















Area Percent / Library Search Report 


-aiion from Data Pile: 


F\ le me 
Opera -^r 
Dale cquired 
Sa.irpl;; Marne 
Sui-jmi'.. :.ed by 
V::i al dumber 
A c. q ui ; itionMe th 
Ir; teq ; ator 


K: \09__20_11\801638.D 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 


K7\C 
3 8 

VJSCREEN.M 

FTE 


Scare Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08 * L 
C:\Database\PMW TOX2,L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality; 80 


Ui RT 


Library/ID 


CAStt 


Qual 


9,69 C:\Database\SLI,L 
HEROIN 


000561-27-3 93 


A-. 


453 


Average of 9.652 to 9.760 min.: 801638.b\data.nis (-) 



327 


268 


94 ! ! 162 


I 


215 


' 28 I I I j 181 H Qy- 


253 


310 


282 

■I . ( t f - r - rx -| - t-T 


TTjn 


369 


T~T ~ j 1 rr r I 


A5 


#1: HEROIN 


4:3 


n v/. ■> 



8 : G 3 . 


Thu Oct 27 14:59:12 2011 
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Folk OIG PRR_077999 















Area Percent / Library Search Report 


1: ■ -r cion from Data File: 

Fi e me : K:\09_20_ll\801638,D 

r : NEM 

Da.e quired : 21 Sep 201 1 11:22 

Sa'apl Name : 

Subwxi ed by : KAC 
Vial limber r 38 
Ac<aji itionMeth: WSCREEN. M 
Ira,eq , a tor : RTE 


libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\DaLabase\PMW_TOX2.L 

RT Library/ID CAS# Qual 


10.02 C:\Database\NrST08.L 


Morphinan-6 -one, 

4, 

5-epoxy-3;14-dih 

000465-65-6 

99 

Morphinan-6 -one, 

4, 

5-epoxy-3,14-dih 

000465-65-6 

91 

Morphinan-6-one, 

4, 

5-epoxy-3,14“dih 

000465-65-6 

76 


A liii Average of 9 975 to 10,137 min.: 801638.D\data.ms (-) 

3|7 


41 



Ai ' i vi- #156547: Morphinan-6-one. 4,6-epoxy-3,14-djhydfoxy-17-(2‘propenyl)-, (6.alpha,)- 

3i7 



t 03, D Thu Oct 27 14:59:12 2011 Page 19 


Folk OIG PRR 078000 
























Area Percent / Library Search Report 


li'i ('or : 

)t:ion from Data File: 


Fi i.e 

me 

K:\09 20 11\801638.D 


Coo j:a 

>r 

NEM 


Da:.:e 

oquired 

2lSep^ll 11:22 


Sa:npl . 

Name 



Sob! [1.1 . 

ed by 

KAC 


V :i a l 

■ mber 

38 


Aoqui • 

tionMeth 

WSCREEN.M 


Irii:eg- 

. tor 

RTE 


iU. A rc 

libraries : C : \D^l^:abase\SLI. h 

Minimum Quality; 80 



C: \DaL.abase\NIST08. L 

C: \Database\PMVJ_TOX2 . L 

Minimum Quality: 80 

iblif 

RT 

Library/ID 

CASfl Qual 

: y 

17.65 C:\Database\NIST08.L 




6 , 14 “Ethenomorphinan- 7 -methanol, 

17 052485-79-7 99 



6 , 14 -Ethenomorphinan- 7 -methanol, 

17 052485-79-7 99 



6 , 14 “Ethenomorphinan- 7 -methanol, 

17 052485-79-7 95 


Average of 17.'i61 to 17.922 min.: 801638.b\data.ms (-) 




8(: \ G3 - . D 


Thu Oct 27 14:59:12 2011 
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Folk OIG PRR 078001 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

K;\09 20__11\801649 .D 

Operator 

NEM 

Date Acquired 

21 Sep 2011 17:26 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 


Vial Number 

2 

Ac quisitionMe th 

WSGREEN.M 

Integrator 

RTE 


T!C: 80164aD\da{a.ms 


40000 

30000 

20000 

10000 







-y^ 


“T(“J f I 


• ; ■ T .-T - i —r -T 


i I j } I I I , - | - T - T--^ - 


-T“T-p 


Time--> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22^00 24,0p__26.00. 28 .00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


801649.D Thu Oct 27 14:58:30 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_078002 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name t 
Operator ; 
Date Acquired r 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

K:\09_20_11\801650,D 
NEM 

21 Sep 2011 18:00 

BUPRENORPKINE STD 

35 

WSGREEN.M 
RTE 



Tlme-> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00_2MO 28.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio 


17.659 


9669267 100.00 100.00 


801650,D Thu Oct 27 14:58:36 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 078003 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 



File Name 

K:\09 20 11\801650.D 



Operator 

NEM 



Date Acquired 

21 Sep 2011 18:00 



Sample Name 
Submitted by 

BUPRENORPHINE STD 



Vial Number 

35 



AcquisitionMeth 

WSCREEN,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI ,h 

Minimum Quality: 

: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality; 

; 80 


C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


17.66 C:\Database\NIST08.L 

6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 99 

6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 99 

6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 95 



m/z--> 


801650.D 


Thu Oct 27 14:58:36 2011 


Page 


Folk OIG PRR 078004 















